WLADYSLAW KOWALSKI 


maszynista c. k. Kole1 panstwowych, 


przeżywszy lat 39, po krótkiej a dolegliwej chorobie, 
opatrzony SS. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 20 Kwietnia 1897 roku. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z matka i rodziną zapraszają Krewnych, 

Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z domu żałoby Nr 54 przy ulicy 

Lwowskiej w Podgórzu, we Czwartek dnia 22 Kwietnia o godzinie 5 po południu. 
wprost na Cmentarz miejscowy; oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbyć się majace w Piątek dnia 23 Kwietnia b. r. o godzinie 8 rano w Kościele parafialnym 
w Podgórzu. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. 


